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BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 245 (975) 4 sierpnia 2021 r. 


INFORMACJA NR OGD.4210.16.2021.169.XV.AC 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


z dnia 4 sierpnia 2021 r. 


w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2021 r. 
0GD.4210.16.2021.169.XV.AC odmówiono zatwierdzenia zmiany przedstawionej taryfy 
dla ciepła sporządzonej przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku. 


UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 i 
art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo (Dz. U. z 2021 r. Nr 716, z późn. zm.), 

w związku z $ 28 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2020 r. Ministra Klimatu 

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718), Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany przedstawionej przez Przedsiębiorstwo taryfy 
dla ciepła, ponieważ została ona ustalona niezgodnie z ww. przepisami, a w szczególności 
nie wystąpiła istotna zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 


z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 


Bogdan Prejzner 


